WikipediA 


Wikang Khwe 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 
Ang Khwe ay isang wikang sinasalita sa Angola. 
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Khwe 

Kxoe 


Sinasalitang 

Namibia, Angola, Botswana, 

katutubo sa 

South Atriea, Zambia 

Rehiyon 

Northwest Distriet in Botswana, 
Khwai River, Mababe 

Mga 

8,000 (2011)W 

katutubong 

tagapagsalita 

(7,000 Khwe and 1,000 llAni) 

Pamilyang 

wika 

Khoe 

■ Kalahari (Tshu-Khwe) 


■ Northwest 

■ Khwe 

Mga kodigong pangwika 
ISO 639-3 Either: 

xuu (pttp://www.sil.org/iso639 

-3/doeumentation.asp?id=xuu) — 
Khwe 

hnh (http://www.sil.org/iso639 
-3/doeumentation.asp?id=hnh) — 


llAni (Handa) 
























Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Angola ay isang usbong. Makatutulong ka sa 


Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.0rg/w/index.php ?title=Wikang_Khwe&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Wikang_Khwe&oldid=1703112" 


Huling pagbabago: 23:12, 6 Hunyo 2019. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 











